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阁 梅 花 衣 (Parmelia cirrhata Fr.) 为 地 衣 类 梅 衣 科 (Parmeliaceae) 植物 ， 我 
国 分 布 很 广 ， 资 源 比 较 丰 富 ， 民 间 用 于 治疗 创伤 和 肿 毒 症 。 我 们 从 大 理 苍 山 产 的 全 株 糯 
梅花 衣 依 次 经 茶 、 和 氯仿 -丙酮 (1 : 1) 和 丙酮 -水 (80 ; 20) 提取 ， 得 到 I0,.3%， 工 1.5%% 
和 下 3.8%。 上 述 各 成 分 根据 与 已 知 品 有 相同 的 熔点 、 紫外 光谱 、 红 外 光谱 、 核 磁 共 
振 谱 和 质谱 ， 被 确定 为 松 葛 酸 dl-usnic acid (TI)， 功 枝 素 atranorin(I) 和 梅 衣 了 酸 
salazinic acid( 和 下)。 下 与 B- 蔡 胶 反 应 生成 梅 衣 酸 -二 - 2 - 蔡 腕 (W) 。 药 理 试验 的 结果 
表明 下 对 动物 移植 性 肿瘤 Wsse 的 抑制 率 为 40%8 下 对 肉瘤 Siso 的 抑制 率 为 30 一 35%， 对 
结核 杆菌 (HszRV》 的 最 低 抑 菌 浓 度 (MIC) 小 于 1.6Y。 
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熔点 均 未 校正 。 薄 层 层 析 用 硅胶 G 板 ， 以 毛 仿 - 茶 (1 : 1) 展开 ， 酶 栈 - 浓 硫酸 
(3 : 1) 喷雾 后 烘 烤 即 显 色 。 紫 外 光谱 用 UV-210 型 仪 测定 。 红 外 谱 用 IR-450 型 仪 测 
定 。 核 磁 共 振 谱 用 双 H-90 型 仪 测定 ， 以 四 甲 基 硅烷 为 内 标 ，? 值 单位 为 ppm。 质谱 
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用 D-300 型 仪 测定 。 


松 葛 酸 的 提取 和 鉴定 


将 风干 剪 碎 的 锋 梅 花 衣 300 克 用 茶 于 70~74C 提 取 2 ~ 3 次 ， 合 并 提取 液 , 回收 某 至 
残余 浓缩 液 约 为 40ml 时 ， 趁 热 过滤 ， 滤 液 加 40m195% 的 乙醇 ， 加 热 至 沸 并 燕 去 部 分 党 
剂 ， 放 置 后 析出 黄色 针 状 结晶 1 克 ， 和 母液 经 燕 干 后 以 茶 - 乙 醇 ( 1 : 1 ) 重 结晶 得 黄色 结 
晶 0.1 克 ， 两 分 结晶 经 薄 层 层 析 比 移 信 一 致 ， 系 同一 物质 。 两 分 结晶 合并 后 再 用 茶 - 乙 醇 
重 结晶 一 次 ， 得 黄色 粗 针 状 结晶 ， 熔点 198 一 200C， 与 d - 松 草酸 注 层 层 析 比 移 值 一 


致 , 混 溶 不 降 。 紫 外 光谱 入 MeCHnm (log e) 282(4.56)，232(4.26); 红外 光谱 (KBr 压 


片 ) 3400 ( 弱 ) ，3100 一 2900 ( 弱 ) ，1690 ( 强 ) ，1630 ( 强 ) ，1540 (中 ) ， 1450 

( 强 ) ，1420 ( 弱 ) ，1375 (中 ) ，1355 (中 ) ,1330 ( 弱 ) , 1315 〈( 弱 ) ,1290 ( 强 )， 
1020 〈 弱 ) ，990 ( 弱 ) ，960 (中 ) ，930 ( 弱 ) ，840 ( 强 ) ，820 (中 ) ，800( 弱 )， 
760 ( 屁 ) ，700 ( 弱 ) cm 1! 与 松 葛 酸 (17 一致 元 素 分 析 C 1sHieO; 计算 值 % C62.78， 
H4.68 实测 值 % C62.90，H4.51。 


荔枝 索 的 提取 和 鉴定 


经 茶 提 取 过 的 植物 残渣 用 2000ml 氯 仿 -丙酮 (1 : 1) 加 热 回 流 2 次 ， 每 次 1 小 时 ， 
合并 两 次 提取 液 于 常 压 下 浓缩 至 约 50ml 时 ， 有 粉红 色 的 沉淀 ， 趁 热 过 虑 除去 沉淀 ， 滤 液 
蒸 去 一 半 溶 剂 后 放置 ， 析出 柱状 结晶 ， 用 石油 醚 -氯仿 (1 : 1 ) 重 结晶 两 次 ， 得 无 色 重 
柱状 结晶 4.5 克 。 经 划 层 层 析 证 明 为 单一 点 。 熔 点 198 一 199C， 质 谱 m/e (相对 强度 ) 
.374(M*，48)，213(2)，196(60)，179(48)，164(100)，150(8)，136(76)，122(4)， 
107 (12)，94(6)，97(10)，77(12)，53(12)，39(10)，28(16)8 元 素 分 析 CisHisOs 计 
EtOH 


max 


算 值 %C60.96，H4.81 实测 值 % C59.98，H4.75。 紫 外 光谱 入 nm (log g) 


244(4.13) 肩 ，274 (4.36)，289 (3.38)， 红外 光谱 (KBr 压 片 )2950( 强 )，1660( 强 )， 
1575 《中 ) ，1450 ( 强 ) ，1410 ( 强 ) ，1380 (中 ) ，1365 (中 ) ，1270 ( 强 ) ，1200 
( 弱 ) ，1165 ( 强 ) ，1110 ( 强 )，1080 (中 )，1025 (中 ) ，1010 ( 弱 ) ，990 (中 )， 
940 《中 ) ，900 ( 霸 ) ，860 〈 弱 ) ，820 ( 强 ) ，805 ( 强 ) ，780 ( 弱 ) ，730 〈( 弱 )， 
710 ( 弱 )，610 ( 弱 ) cm :与 atranorinC 2 一致， 核磁 共振 氮 谱 (CDC1,) 82.11, 2.56， 
2.69 (9H, s, Ar-3xcHs), 3.98 (3H，s，Ar-COOCH。)，6.42 (1H，s，C,-H)， 
6.53 (1H, s, C1’-H), 10.38 (1H,s, CHO), 11.95, 12.52, 12.59 (3H, s, Ar-3x 
OH， 经 D:O 交 换 后 消失 ) ， 下 确证 为 荔枝 素 。 


梅 衣 酸 的 提取 和 鉴定 


经 上 述 两 种 溶剂 提取 过 的 植物 残 湾 ， 用 2000ml 丙 酮 -水 80 : 20) 加 热 回流 2 次 ， 每 
次 90 分 钟 ， 两 次 提取 液 合并 后 燕 出 一 半 溶液 ， 趁 热 过 沪 ， 放 置 过 夜 ， 析 出 白色 沉淀 。 滤 
出 沉 演 ， 以 95% 乙醇 充 分 洗涤 ， 母 液 放 置 后 亦 析出 白色 沉淀 ， 经 薄 层 层 析 证 明 两 份 沉 演 
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系 同一 物质 ， 合 并 沉淀 物 ， 用 和 氧 仿 加 热 回 流 除 去 氯仿 可 深 杂 质 ， 氯仿 不 深 物 用 丙酮 -水 
(80 : 20) 重 结 品 一 次 ， 得 绢 白色 针 状 结晶 11.2 克 ， 薄 层 层 析 证 明 为 单一 点 ， 味 极 若 ， 
一 般 有 机 溶剂 难 溶 ， 深 于 二 围 基 亚 砚 和 碱 水 溶液 。 熔 点 260°C 〈 分 解 ) ， 质 谱 巴 /ce (相对 
最 度 ) 388 (M86), 386 (16), 572 (78), 354 (76), 340 (12), 327 (44), 298 
(24), 284 (8), 270 (10), 242 (14), 177 (40), 150 (28), 106 (4), 83 (8), 
44 (100)， 元 滩 分 析 CisthisOio* HO 计算 值 %C53.20，H3.44; 实测 值 %C53.61， 甩 


wi MeOTT Cor se 233 (4.88)，317 (3.28)， 268 (4.2) 肩 ; 红外 


3.29。 兹 外 光 详 入 
Na™. 


光谱 (KCI 压 片 )》 3300 ( 产 基 ) ，1760 (内 酷 ) ，1740 ( 酷 ) ，1600 〈 酵 ) cm '; 核磁 
共振 气 洪 (DMSO》 8 2.45 (3FH,s,，Ar-CHs),，4.66 (2FH, s, Ar-CHas-OLID，6.82 
(111, £, C7ll), 6.88 (1H, s, Ar-H), 10.46 (4FH, s, CHO), 

梅 衣 酸 的 六 乙酸 化 “将 开工 克 混 基于 20ml 醋 本 中 ， 加 3 一 5 滴 浓 硫酸 ， 立 即 溶 解 ， 
室温 放 轩 3 小 时 后 ， 反 应 物 倒 入 500ml 水 中 ， 析出 沉淀 ， 过 滤 ， 用 水 洗 沉 淀 至 无 酸性 ， 
经 干燥 后 用 再 册 重 结 剖 一 次 ,得 无 色 针 状 结晶 约 800 毫 克 ， 熔 点 176 一 178"C5 其 乙醇 溶液 
与 三 氧化 铁 不 显 位 ， 示 已 无 羟基 亦 不 与 莱 胺 显 黄 色 , 示 无 醛 基 。 红 外 光谱 (KBr 压 片 ) 
1780 ( 强 ) ，1745 ( 强 ) ，1615 (中 ) ，1570 (中 ) ，1480 (中 ) ，1440 《中 ) ，1370 
( 弄 ) ，1280【〈 弱 ) ，1220 ( 强 ) ，1125 ( 强 ) ，1060 (中 ) ，1000 〈 强 ) ，910 (中 ) 
ecm- 起 中 1660cn -1 ( 溃 基 ) 吸收 峰 的 消失 ， 表明 下 分 子 中 醋 基 参加 了 酰 化 反应 ， 生 
成 纺 枝 二 彰 ， 与 作 安 酸 的 六 乙酸 酷 c3 :一致 。 元 素 分 析 CatsOi 《CHsC0)。* 中 ,OD 计 算 
值 %C54.69，13.98 实测 值 C54.75，H3.87。 

梅 衣 酸 二 法 腔 衍 生物 的 制备 ”将 下 0.5 克 溶 于 80% 丙 醒 中 ， 加 1.5ml1 茶 胶 ， 加 热 回流 
10 分 外。 伶 却 放置 后 析出 费 色 颗粒 状 结晶 0.5 克 , 熔点 280?C (炭化 )。 红 外 光谱 (KBr 压 
片 》3350 ( 强 ) ，1745 ( 强 ) ，1715 ( 强 ) ， 1620 ( 强 ) ，1595 (能 ) ， 1445( 强 )， 
1380 ( 弱 ) ，1345 《中 ) ，1290 (中 ) ，1255 (中 ) ，1140 (中) ，1090 (中) ，1010 
(里 ) ，915 ( 强 ) ，880 ( 济 ) ，750 ( 强 )，690 ( 弱 ) cm 5 元 过 分 析 Caol baoasNs 计 
筑 值 中 C66.91，L4.08 N5.208 实测 值 %C66.26，TFI4.70，N5.15。 以 上 数据 二 
salaznic aoid-dianilcs 一 4 一 致 

次 家 酸 - 二 -2 - 蕉 胶 的 制备 “到 下 4 克 深 于 2000m180%% 的 丙酮 中 ， 取 2.8 死 8- 禁 腕 浴 
于 50m195% 乙 附中 ， 在 60 一 70°C 将 两 液 溶 混合 ， 反 应 物 由 泡 色 变 为 黄色 ,放置 后 析出 金 
巷 侍 引 丰 ,过 泪 , 以 80% 的 丙酮 充 分 洗涤 结晶 ， 经 干燥 后 得 产物 隐约 5 克 ， 得 举 76.8%。 
炊 下 295 一 300C， 深 于 二 甲 基 亚 硕 , 碳酸 气 钠 溶液 , 准 洲 于 一 般 有 机 深 液 和 水 。 紫 外 光 说 
， 全 1% NADH (ore ) 236 (5.10)，272 (1.36) 有 府 ，280 (4.42), 291(4.39), 
307 (4.32)。，316 (4.30) 月; 红外 光谱 (KCl 压 片 )》 3400 (是 )，3320( 强 )，2880( 驳 )， 
1740 〈 避 ) ， 1700 (只 》， 1630 《( 强 ) ， 1610 〈 蚌 》 ，1540 ( 弱 ) ， 1480 (中 ) ， 
1440 ( 识 )，1360 (〔40，1330 ( 呢 )，1300 ( 强 )，1260( 强 )，1225 〈 弱 )，1205 《能 )， 
1170 (器 )，1140 《( 强 )，1085 ( 强 )，1010 ( 强 )，960 ( 弱 ) ，918 (中 ) ，890 〈 强 ) ， 
a40 (iD ，801 (CD ，780 ( 弱 )，738 (中 )，700( 泥 ) em 25 元 素 分 析 Gaalle Os Ns 
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Hl 


计算 值 % C71.47，H4.08，N4.38 实测 值 % C71.20，H4.30，N3.97。 根 据 梅 家 酸 
分 子 内 有 两 个 醛 基 ， 一 个 在 C。 位 ， 另 一 个 潜伏 于 五 元 环 内 酯 <53}， 故 可 推定 化 合 物 下 是 
1 分 子 梅 衣 酸 与 2 分 子 蔡 胺 的 缩合 产物 ， 缩 合 反应 发 生 在 上 述 的 两 个 醛 基 上 ， 其 红外 光 
谱 中 1760 (五 元 环 内 酯 ) 和 1660 ( 醋 基 ) cm-! 两 个 吸收 峰 的 的 消失 证 实 了 这 一 点 。 
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